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コ□ナルームエアコン 

(冷暖房兼用セパレートタイフ） 


取扱説明書 


室巧ユニット 



このたびは、コ□ナルームエアコンをお買い 
あげいただきましでありびとラございました。 

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読 
み(こなり、それぞれの性能を十分におむ得に 
なったラえで正しくご使用ください。 

なお、お読みになった穫ちお使いになる方び 
いつでち見られる所に「保証書」ととちに大祝 
に保管しでください。 


知っておいていたださたいこと . 

リモコンが使えないとさ（応急自動運転）- 
故障かな？ . 


ご使用の前に 


安全上のごま意 .] 〜2 

各部のなまえとはたらさ . 3〜曰 

運転前の準備 . 6 

運転する（暖房-;令房’再熱除湿’涼除湿） ■ • ■ 7 

調節する（温度-風量） . 8 

調節する（風向） . 目〜]日 

調節する〔パワフル運転） .]] 

調節する（セーブ運転） . 12 

暖速モード . 13 

内部乾燥運転 . 14 

タイマーを使う（入タイマー.切タイマー) ..] 己 
タイマーを使ラ（おやすみタイマー） ■ ■ ■ ■] 目 

お手入れのしかた . 17 


必要なときに 


CORONA 



イン八‘ーター 


因 

3 0 


修理-保証 . 22 

長期使用製品安全表示制度に 

基づく本体表示に ついて ....22 
お客様ご相談窓口一覧表 . 裏表紙 
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まを上のごを意 (必ずお守りください) 



ご 

巧 

用 

の 

前 

に 


f •ここに示したミち意事項は、お使いになるちや化の人へのを害と財産の損害を未がに防ぎ、まをに正しくお使いいただ 
くために、重要な内客を記載しでいます。なの内客（表示•図記胃）をよく理解してから本でをお読みになり、記載 
事項をお守0< ださい。 


〇表示の説旧 



表示 

表示の意巧 

A 警告 

"取り扱いを誤った場合、使用者び死こまたは重傷（ XI )を負ラことび想定されること"を示します。 

A 注意 

"取り扱いを誤った場合、使巧者び軽傷 （ X 2) を負ラことび想定されるか、または物の損害 （ X 3) の発を 
び想定されること"を示します。 


XI :重傷とは、失おやけび、やけど（高温'ほ温）、感電、胃巧、中雷などで後遺症び残るちの、および;台療に入院'長巧の通院を要するち 
のをさします。 

X 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび•やけど•感電などをさします。 

X 3 :物の損害とは、家屋.家財および家畜-ぺット等にかかわる拡大損害をさしまず。 


〇図記音の説明 


図記看 

図記言の意味 

0 

禁止（しではいけないこと）を示します。 

具体的な禁止巧客は、図記号のかや近くに絵やで章で示します。 

参 

指示する行為を強制（必す守ること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中やおくに絵や文章で示します。 


\_ y 


据え付け時のご注意 


A 警告 1 

据え付けは、お買いあげの販売店または 
朝隱萄。衣頼する 

ご自分で据えなけ工事をさ^かせ'^おず-る 
れ不備びをると、ホもれク 
感電•义がの原因になります。 

漏電しゃ断器を取り付ける 

漏電しゃ臟が取りなけられで,- - 

いないと感電、义災の原因にな两网 が， グ T み i 
ります。 たレゴ f おず守る 

お買いあげの販売店または専門 ' - へ ^ 

業者に依頼しでください。 

電源は必ずエアコン専用のコンセントを 

使用ずる mm 

専臟外の]ンじントを測ずると、纖による:ぶの 

原因になりまず。 必ず寸る 

アース婚地)を確実におこなう 

ア-ス線は、ガス管’？ j < 道管•避雷針‘電話のア-ス線 ^^9 

じ接続しないでください。アース（接地）び不確実な焉 

ちは、故障や漏電のときに感電の原因じなります。 グースエ事 

ノ 


可燃性ガスのもれるおそれのある場所 
へは設置しない 

巧ーガスびちれでユニットの周囲 
にたまると、発义の原因になるこ•— 
とびあります。 



A ま意 


0 ドレンホースは、確実に排水ずるように 
配管ずる 

禁止不確実な場合は屋內に水ちれし、まななどをめらす原因 
になることびあります。 


〇 

必ず守る 


移設-修理時のごま意 


/ 

AI 

を化 ] 

言 口 

修理は、お買いあげの販売店またはコ□ナ 
お客様ご相談窓□に依頼ずる 

〇 

エアコンを移動再設置する場台などは、 

お買いあげの販売店またはコ□ナお客様 

修理に不備があると感電-乂がなどの原因になります。 

V 

必ず守る 

ご相談窓□に相談ずる 

必ず寸る 

据え巧け不備びあると感電-乂災などの原因になります。 

ノ 


ま全に使っていただくためのごを意 

/ X~~ 、一 „ > 


/ 

AI 

を化 
言 口 


吹出□や吸込□に指や棒•、>* 
などを人れな 1 ^^ 

す n の 

長時間を風を身体に直接あてたり、をやし 
すざない 

J 

内部でフアンが高速回輯しでおり、 L _ 

^ iJ 禁止 

体調悪化-健康障害の原因になります。 

L クガの原因じなります。 ..夕 



•据え付けに関する詳細についでは18ページの「据え巧け」の頂目をごらんください。 

•修理についでは、20 ■ 22ぺージの做障かな？ J や「修理-保証 j の項目をごらんください。 




















































A 警告 


電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコン 
セント側にもほこりが付着していないか確 mm 
認し、がたつきのないように刃の根元まで3?: 
確実に差し込む W ず寸る 

ほこりが巧着したり、接続び不完全な場含は感電や乂がの原因になり 
ます。コンたントにがたつきがある場含は、お買いあげの販売店また 
は専門業畜に相談しでください。 

エアコンが;ちえない、暖ま 6 ない場合 
はを媒のもれび原因のひとつとして考 mm 

えられるので、お買いあげの販売店ま 3?： 

たはコ□ナお客様ご相談窓□に相談ずる如寸る 

エアコンに使巧されでいるち媒は安をです。冷媒は通常ちれることは 
ありませんが、后一;ち媒が室のにちれ、つアンヒーター、ストーブ、 

コン□などの火気に離れると有毒なを成物び発をする原因じなりまず。 

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止 崖 > 

して電源プラグを巧き修理を依頼する 

異萬のまま運転を続けると®障や感電、义巧などの原 _ 

因になります。お買いあげの販売店またはコ□ナお客 J っつを破、 

様ご相該窓□じ依頼しでください。 

電源コードは、束ねたり、引っ 

張ったり、重い物をのせたり、 . / lx ) 

加熱や加工したりしない •三 

電源]-ドが破廈しで、感電や発熱 • 

乂がの原因になります。 '• 

運転中に、電源プラグを巧いて停止しない 

感電や乂災の原因になります。 V Sf 

禁止 

電源コードの途中での接続、 ^ / /Ov 
延長コードの使用、タコ足配 ^ (\) 

織ホしなぃ 

感電や発熱•义がの原因になります 。 J 一-" /本 


室内ユニット内部の洗をはお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコ□ナ 
ぉ娜ご相談窓□に相談ずる AS 

誤った洗浄剖の選定-使巧ちまで洗浄をおこなラと、樹脂部分び破損したり水ちれなどの原因になることびあります。 

\また、洗淨剖が電気部品やモータにかかると、故障や発煙■発义の原因になることがありまず。_ 必ず守る^ 


A ミ主意 


室夕'! •ユニットの 上に乗ったり、 
物をのせたりしない 

落下-転倒などによりケ刀の原因になる 
ことびあります。 



禁止 


エアコンの風び直接あたる 
所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完を燃焼の原困に 
なることびあります。 



禁止 


特殊用途には使用しない 

貪品' 精密機器' 美術品の保径や、動植 
物の飼胃' 裁培などじは库巧しないで 
ください。食品の品質ほ下などの原因 
になることびあります。 


扇◎り 


禁止 


室内がユニットの下に 
他の電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴か'滴下する場含か’あり、巧損 
や古別章の原因になることびあります。 



燃焼器具と併用ずるとさは、 
こまめに換気ずる 

換気び不十分な場合は、酵素不足により 
不完を燃焼の原因じなることびあります。 



必ず守る 


お手入れのときは必ずスイッチを「停止」 
にし、プラグも巧く 

内部でファンが昌速回輯しでおりますのでクガの原因 
じなることがあります。 


を 

プラグを巧< 


動植物に直接風をあてない 


動植物に悪影響を及ぼす原因に 
なることびあります。 



電源プラグを巧くときは、コード 
を引っ張って抜かない 


巧線の一部び邸線しで発熱'発义の原因 
になることびあります。 



禁止 


長期使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニッ トの落下-転倒じつながり、ケガ 
などの原因になることびあります。 


句 


辦 


長期間使用しない場合は電源プラグを 
巧< 

ほこりがたまって発熱-発义の原因になることびあり 
ます。 


を 


プラグを巧< 


エアコンを水洗いしたり、巧瓶などの 
水の入った容器をのせない 

漏電によって感電や発义の原因になることびあります。 



水めれ禁止 


雷び鳴り落雷のおそれびあるとをは 
運転を停止し、電源プラグを抜く 

被雷すると、 S 夕障の原因になることか‘あります。 


运 

フラグを巧く 


ユニツ トのアルミフインにさねらない 

ブガの原因じなることびあります。 


接触禁止 


めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因になることびあります。 


めれ手禁止 


エアコンの 操作やお手入れのときは、 
不安定な台に乗5ない 

輯倒などクガの原因になることびあります。 


Q 

禁止 


吸込□や吹出□をふさびない 

能力估下やが障の原因になることがあります。 


Q 

禁止 


ご使用の前に 
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〈オープンパネルを開けたとを〉 


抗ウイルス•除国•脱臭 
10年交換不要フイルター 
取り付け部 


( 原6ぺージ) 


自動運転スイッチ 


リモコンび使えないときに脑急的に使用 
します。 

( 保19ページ） 


エアフィルター(抗菌•防カビ) 



吸い込んだ空気かのコ '' S を取り除きます。 
( お手入れちま17ページ） 



















































































































冷媒配管と接続配線 


ドレン ホース 


を房'再熱除湿' を除湿運転 
中に取り除いた空気中の水分 
(ドレン水）を室外へ排出し 
ます。 



冷房-を除湿運転巧は温風、 
暖房運転中はを風を吹き出し 
ます。 

再熱除湿運輯巧は、運輯内客 
により、温風またはを風を〇夕 
さ出します。 


付属品 


リモコン 


〇〇〇 

リモコン " 

型す 
AR -02 


( t ^ リモコン5ページ） 
( t ^ 運転前の準備6ページ） 


アース ネジ 


(内部） 


乾電池(単 4 形) 


抗ウイルス-除菌-脱臭 
10 年交換不要フイルター 


錢 




に個） 

^運転前の華備6ページ） 



(2 枚) 


取り付けちま6ページ） 


X ランプが点滅しでいるときは （ t ：^ 20ページ) 







で 

れ。 
にをす 
板示ま 
銘表い 
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ご使用の前に 
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午前午後 

8を88 


巧 


送信表示 
•室内ユニットじ 
信号を送るとき 
し表 W します。 


4 


現枉の _ 
設定風向表示 


み弓。 


現在の 
B 另定温廈表の 


m "" ■自動 


現在の 

設定風量表示 


、么 

/で房 

ち房運輯中 

暖房 

暖房運輯中 

除湿 

再熱陈湿運転中 

涼除湿 

涼陈湿運転中 

1たーブ） 

じーブ運転中 

暖速 

暖速モード 
t ット中 

[内部乾燥] 

巧部乾燥運転中 

の 

入タイ7 - 
t ット中 

⑩ 

切タイマー 
じット中 

西 

おやすみタイマー 
たット中 


各部のなまスとはたりを (ごづを） 



g が1巧5» 


•巧刷の 


U モコン 型式名表示 ( AR -02) 


リモコン 


■リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでくださし、。 
■エアコンは室温 t ンサにより、設定温度にあわせでエアコンの運転能力を調整します。 

•室温 t ンサは室内ユニット周辺の温度を感知しでいますので、お部屋の温度計とは一致しないことびあります。 
•室内ユニットに直射日光やすきま風びあたつでいたり、他の光熱器具の霞響を受けでいる場さは、室温じンサ 
び正確にた動しません。 


■リモコンの電池びのれたり、リモコンをなくしたりしたときは麻急的に運転-停止をすることびできます。 

( 原19ページ） 

■室内ユニット受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物びあると、リモコンの信号を受巧けません。 
■室内ユニット受信部に直射日光びあたっていると、リモコンの信号を受付けない場合びあります。 

■電引剔き点なちすまたはインパータちすの堂がなびある部屋では、 IJ モコンの信号を受なけない場含びあります。 
このよラなとさは、お買いあげの販売店にご相談くださし、。 



I 飞運転ボタン 


U セツトボタン 


時計ボタン 


取消ボタン 


切タイ7—ホタン 


時刻+ • 時刻_ホタン 


入タイマーボタン 


内部乾燥ボタン 


暖速ボタン 


風量ホタン 


パワフルポタン 


温度ボタン 


風向ボタン 


停止ボタン 


涼除湿ポタン 


おやすみボタン 


再熱除湿ボタン 


冷房ボタン 


暖房ボタン 


設定温度 



送信部 


I 示 
示マ表 
表 V 刻 
刻夕時 
時ま卜 

君ッ 

現ま它 










































































































































































































運拓前の準備 

内ユニットの 準備 I 


、な フィルターを取り巧けるとさは、必ず運転を信止し、電源ブラヴち 
王,音、 巧いた状態でおこなつでください。運転中は内部でフアンび高を回 
転しでいますので、ケガの原因になることがあります。 


1 . 抗ウイルス*除菌*脱臭10年交換不要フィルターを取り付ける。 



オーブンパネル 


10年交撰不要フィルター 

〈取り付けたが態> 



2 . 電源 プラグをコンセントに差し込む。 


① オープンパネルを開けで、エアフィルターをはすす。 

(屈=17 ぺージ） 

② 巧ウイルス-除菌-脱臭10年交換不要フィルターを室内 
ユニットの上下つめの内側に取り付ける。 

⑤エアフィルターをもとどおりに取り巧け、才ープンパネル 
を閱じる。 

■规 巧3 

■ミ由ミ与れなどでひどくちれたときは早目の交換をおすすめします。 
■ミちれた フィ ルターは洗って再使巧することはできません。 
■一酸化炭素や有毒刀スを除ちする効果はありません。 


f - 

月！)売品 

品 名 

型式 

交換のめやす 

抗ウイルス•除菌•脱臭 

10 年交換す要フィルター 

リ 枚） 闹質:紙〕 

CSH - JF 2 

10 年 

> 


—っ、レー ,—I ムぃ._一，っっ一 X おちくの販売店でお買し、ホめくださし、。 

ゆるみのないよつししつかりと差し込みます。 

心■電源プラグをコン它ントに差し込むと、リモコン受信をするまで室内ユニット表示部 
の運輯化-スランス緑]び点滅した状態となります。 




リモコンの 準備 


乾電池を入れる。 


cn 



/③②卡 


2 . 現在時刻をセットずる。 


リ它ツトボタンを巧す^ 

と、時刻が「午を 1:00 J 

で点なします。〉三ご學 

-い。。 

，.し•し* 


正しいタイマー運転をするために、 

現を時刻を正しく亡ットしでください。 


〈液晶表 W 部〉 




①裏ぶたを開ける。 

⑤単 4 乾電池を 2 個入れる。 

③ 裏ぶたを閉める。 

④ 扉を開けで U 它ットボタンを巧す。 

X 乾電池を交換した後やリモコンび正萬に動巧 
しないときは、必す U 亡ットボタンを押しで 
ください。 


乾電池の 
交換時期 

■液晶表示部びラすくなつできたら、 
電池が消耗しできでいます。 

新しい乾電迪に交換しでください。 

使用乾電池 

■単 4 形 ( UM -4) 1.5 V 含個 



の時計ボタンを巧す。 

• 液晶表示部の現巧時刻表示が'点滅します。 

② 時刻+ • 時刻ーボタンで現を時刻を合わせる。 

• 1回巧すと1分変わり、巧し続けると早く変わります。 

③ 時計ボタンを巧す。 

•現在時刻表示び点滅から点灯に変わり、它ット完3 
です。 

X 它ットをやり直すときは、再度①〜③を繰り返します。 


■•规因£1 ■遇常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。 

■巧属の乾電池は最初に使用するとさのためにご苗意しでいるちのですので、1年モ満で消耗することか'あります。 

籠巧刷の 乾電泡は誤った使いかたをしますと液ちれや破れつすることびありますので、つぎの点についで 
特广ご;す言くドか、 

■新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ乾電池を混ぜで使巧しないでください。 

■巧電な電池は寸法-性能などに、一部異なる部分びありますので使田しないでください。 

■長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはすしでおいでください。 





















































































































































運拓ずる 版房-;令房-再熱除湿-涼除湿) 

お好みの運範巧客をワンタッチで選べます。 



ち房！^1靈1 

〇 〇 〇 

A 寺， ち松百 


涼除湿 




■ - ■- - — 

---イ 




通常運転中 

運拉(トス〇 [緑]点口 

xt - ブ運輯のときは、 

[オレンジ]点な 
V - - 

B 刷 Bia 


運乾を始める。 

暖房 

-0 


胃；ち房®® 


除湿涼除湿 

〇 〇 〇のいずれかのボタンを押す。 


室内ュニット表示部の運転化-スランプび点灯し、運転を開始します。 

•勵凶 a ■運転化-スランプの色は通常[緑]ですび、前回の運転び t - ブ運 
転のとさは[オレンジ]で点なします。 （ t ：^ 12ページ） 

運鼠を停止する。 

-(停止）を押す。 

室内ユニットの運転化-: 7) ランプび消灯し、運転を停止します。 


運転の種類について 


暖房 


、么 

/で房 


震 S 


涼除湿 


暖房 

() 在巧す 


冷房 

〇を巧す 


置靈 


〇を巧す 


涼隐湿 

〇を巧す 


玻 


午前 

innn 
»'J * JL » 


お部屋を暖かくしたいときにお使いく 
ださい。 

•リモコン液晶表示部に「暖房 J を表示 
します。 




お部屋を涼しくしたいとさにお使いく 
ださい。 

• U モコン液晶表示部に「ち房」を表示 
します。 



空気の温度を下げす、暮くならない除 
湿をします。（除湿したちたい空気を 
適温に調整しでから送風します。） 
梅雨時期や、春-秋の肌暮い時期の除 
湿にお使いください。 

•リモコン液晶表示部に「除湿 J を表示 
します。 



空気の温度を下げで、パワフルじ除湿 
をします。 

弱ち房運転としでもお使いになれます。 

• U モコン液晶表示部に「涼除湿」を表 
のし素9 0 


〈ち房-再熱除湿-涼除湿〉 〈冷房-を除湿> 

■湿度び高いときに長時間運転をすると、吹出□なお ■運転開始後、約1分間超微風で運転します。 

に露び巧き滴下することびあります。 （ニオイカット制御） X ;ち房は風量「自動 J のときのみ 

〈再熱除湿-涼除湿〉 

■風量は「自動」で運転し、調節できません。 

〈再熱除湿> 

■運転時、室外ユニットの送風フアンびほ速運転することびあります。 

■設定温度によっては、ち房あるいは暖房運転でお部屋の温度を設定温度に巧づけることびあります。 

■お部屋のを件、室内外の状巧によっては、冷房あるいは暖房運転を継続することびあります。 

〈涼除湿〉 

■室温び設定温度より高いときは除湿能力を畐くし、室温びそれほど高くないときは除湿能力をほくします。 

■室温び設定温度よりほいときは送風だけになり、除湿効まびありません。 


















































































■戒 IBKI 


〈温度〉 

■お部屋のを件、室の外の状;兄によっては、設定温度に達しないことびあります。 

■設置状況により、設定温度びお部屋の温度計とは一致しないことびあります。 

〈風 量〉 _ 

■再熱除湿•を除湿運転中は、風量「自動 J を表示し、風量 I (^1 量 A | を巧しでち受け巧けません。 


温度 


温度を下げる 
を巧す 


温度を上げる 
を巧す 



押すごとに17〜30での範囲で1です 
つ温度び変わります。 

• リモコン液晶表示部に現在の設定温 
陰を表术します。 


設定温度範囲とおずすめ温度 


室温と外気温との差び大きくなりすぎると健康によくあ 
りません。おすすめ温度の範囲でのご使巧が理想的です。 


運起の種類 

暖房 

再熱除湿 

巧除湿 

冷房 

おすすめ温度 

20〜24で 

24〜26で 

室温より 

1〜2で低め 

26〜28で 

設定温度節囲 

17〜3日で （ rc 刻み） 


暖房 


風量を下げる 


〔▼風量 I を巧す 



nn 

UU 


巧すごとに風量レベル「1」〜「己」 
まで己段階と「自動」を選ぶことび 
できます。 

• リモコン液晶表示部に現巧の設定風 
量を表示します。 


風量 

X ;ち房•暖房 
運捉のみ 



風量を上げる 


度 I 量 a | を巧す 


風量「自動 J 



風量レベル 1 

▼ ▲ 

m " 

風量レベル2 

▼ ▲ 

HDflii 

風量レベル3 

▼ ▲ 

HD "" 

風量レベル4 

▼ ▲ 

HDfliill 

風量レベル5 

▼ ▲ 

IlM 自動 

自動 


>風量「自動 J では室温に応じ風の強さび自動的 
に変わります。 


調節ずる施度•腿) 

お好みの設定を上下ボタンで調節でさます。 



使いかた 











































































































































調節する (風向) 

お巧みの位置に風向を調節でさます。 




■運転停止時や入タイマー t ツト時はルーパーを自動のに閉じます。 

■暖房運転開始時は、ち風防止のため室の熱交換器び暖まるまで画を出しません。この間は、風向「スイング J 「おまかせ J 
を選択しでちルーパーは動きません。 

■長時間ルーパーを下向きにしたり、左ち風向ブリルを大きく左ちに分けた状態でを房-再熱除湿-を除湿運転をすると、 
吹出□なおに露び巧き滴下することびあります。 
















































































































































































上下ルーノ く一の可動節囲と動さ 


運転内容-設定風向により、ルーバーの動く範囲び変わります。 


〈ルーパ‘一の可動節囲のめやず〉 


ち房「おまかせ」 


©ち房•再熱陆湿•涼除湿 
「スインヴ J 
「5段階調節 J 



@暖房 

「5段階調節」 


運拓内容 

設定風向（リモコン表示） 

ルーパーの 節囲 • 動き 

暖房 

スイング 

(§) の範囲でスインヴ r 

すぐ折り返し N 

V - 

し 哉 

) 位置で 
〜目秒停止 

吼を留3 

@の範囲内で己段階に分けでルーパー 
を固定 

おまかせ 

( g ) の範囲でスインヴ I 

この位置で' 
約 15 砂停止 

^— 

、品 

の位置で 

2 砂停止 

冷房 

再熱除湿 
涼除湿 

スイング 

©の範囲でスイング 

この位置で 1 

約 4 〜目秒停止 

コ 

、すく 

巧 0 返し 

嗎留恩® 

◎ の範囲ので5段階に分けでルーパー 
を固定 

ち房 

おまかせ 

©の節囲でスインヴ r 

この位置で !^ 

約がか停止 \ 一 

が 

/— 

の位置 

wm 

で 


風向「おまかせ J について 


暖房時 



効果的に足ち とを 暖めるよラに、 
ルーバーを 下ち向で スイ ンヴし 
ます。 


冷房時 



天#からち急び降りそそぐよラ 
に、上ち向でスインヴします。 


•戒 iBta 

■風 量 レベルを上げると、温風または;ち風がより広がりやすくなります。8ページ） 


ほいかた 
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暖房-冷房運転中に… 



りのル〕を押す。 


>パワフル運転を開始します。 

運転(亡-ブ） • [ホ]点な 

※リモコン液晶表示部に「パワフル J の表示は化ません。 

>パワフル運転の設定温度（下記参照）じなると、自動で通萬運転にちどります。 
運転化-で〇 [祝点灯 


途中でやめるときは… 


’ち度 阮っル1 を巧す。 

•通萬運転にちどります。 

運転(它-ス〇 [緑]点灯 


パワフル運輯について 


リモコン設定温度に巧し、 暖房時は +2 で、巧房時は一 

で運転します。 


でになるよラ最大能力 


•上記温度に達しでを最低10分はパワフル運転をします。 

•最大60分パワフル運転すると、上記温度に達しなくでち通萬運転にちどり 
ます。 

•リモコンの設定温度表示はそのままで、パワフル運輯の設定温度は表示し 
ません。 


• いのつル I を巧す前に、リモコン設定風量びレベル5のときはレベル已のままで運 
転し、設定風量びそれ!^列（图量「自動 J 含む）の場合は、レベル4にで運転を 
します。（[:^ 8ぺージ） 

•風量はレベル5またはレベル4な外に設定できません。 

※リモコンの設定風量と実際の風量び合わないことびあります。 


* 刷 laa 


■再熱除湿-を除湿運転中は、 r 。 コル I を巧しでも操たは無効となります。 

■パワフル運輯は]回のみ有効ですので、その都度じットしでください。 

■パワフル運乾中に、異なる運輯ボタンを巧したり、や品赢を巧すとパワフル運起は昭除され、押したボタンの運 
転を開始します。 

■じーブ運転中に [7 のつル I を押すと、じーブ運転を辭陈しでパワつル運転を開始します。 


調節する（パワフル運お） 

すばやくお部屋を;ち暖房したいときに、ボタンひとつで最大能力運転します。 


使いかた 








































































































調節ずる（セ-ブ運面) 


室外ユニットの運転音び気になるときや、ブレーカー落ちび気になるときにお使いください。 



運転中に… 


( k ゴを押す。 

•亡ーフ'運転を開始します。 

運車が它-ブ ）0 [オレンジ]点な、リモコン液晶表示部匿3表示 


セーブ運転をやめるとさは… 


再度区 zlJ を巧す。 

•通常運転にちどります。 

運転(忆-ス〇 [緑]点な、リモコン液晶表示部お二习消灯 


セーブ運転について 


>室がユニットの運転音を抑えた運輯をします。 
>最大電流値を抑えた運転をします。 


型 す 

最大電流値 

CSH - W 221 1 

約8 A 

CSH - W 251 1 

約 9 A 

CSH - W 281 1 

CSH - W 401 12 

約6 A 



•戒 IBK1 

■亡ーブ運転は、全での運転モード（暖房-冷房-再熱除湿-を除湿）にで運転することができます。 

■電流値を抑えた運転をおこなラため、よく暖まらない•よく;ちえない（設定温度にならない）場合があります。お使い 
の状;兄に応じで通常運転と使いわけでください。 

■一度 I トコ 1を巧すと、瞄除しない限り亡ット状態を継続します。（巧回運転開始時ち亡ーブ運転となります。） 

■暖房•を房のじーブ運輯中に (7^ を巧すと、じーブ運乾を瞄除しで、パワフル運転を開おします。 

■パワフル運転中に I トコつを巧すと、パワフル運転を解除しで、 t - ブ運転を開始します。 


ほいかた 
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腸產モード 

あらかじめじットしでおくと、暖房時の温風吹き出しまでの時間を早くします。 



停止中または暖房運転中に… 


r 暖ま1 を巧す。 

•暖速モードを它ツトします。 

暖速〇 [黄] 点な、リモコン液晶表示部「 暖速 J 表示 


解除ずるときは… 


再度 [ mm ] を巧す。 

•暖速モードの它ツトを辟除します。 

暖速〇消灯、リモコン液晶表示部「暖速」ミ肖な 




© 


では、亡ットを稱除できません。 


暖速運おについて 


>暖速モードじット中は、運転停止中に室がユニットのコンプレッサーをホ熱し 
ます。（予熱中の消實電力は最大約 46 W です。） 

>暖房運転中に暖速モードを它ットした揚合は、運転停止を、コンプレッサーの 
予熱を開始します。 

"爱速モードは、コンプレッサーの予熱開始を、18時間経っても運転び開始され 
ないと、自動的に它ットを稱除します。 

(1 別き間内に暖房運転を開始すれば、暖速モードは継続します。） 



■勵凶 a 

■暖速モード它ット中に入タイ7— を t ットした場合は、暖速ランプが点なしでいでちコンプレッサーの予熱はおこない 
ません。 

■外気温が高いときは暖速モードを t ットしでいでち、コンプレッサーのず熱をしないことびあります。 

冷房養靈涼除湿 _ 

■暖速モード它ット中に〇 し J U を翌週を巧すと、暖速モ—ドは解除されます。 
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内部勘 i 運拓 

冷房シーズン終3時などのクリーン機能としで、室内ユニット内部を乾燥させ、イヤなにおいの原因とな 
るカビや細菌の繁殖を抑えます。 

内部乾燥運おをするときに… 

I 陆隱) を巧す。 

• 内部乾燥運転を開始します。 

運転(它-ス参[祝点な、リモコン液晶表示部面 US ) お点な 

•1 時間運転を、自動厚止します。 

運転化-刀〇 消口、リモコン液晶表示部面通藍图が消口 


途中でやめるときは… 


* 内部乾燥運転を停止します。 

運転(亡-で〇 消な、リモコン液晶表示部面壺星霞お消口 
X を巧しでも、停止できません。運転時間を1時間に再設定します。 


* 微弱暖房運転と送風運転じより室内ユニット内部の乾燥をおこないます。 

X 室内の温度-湿度び若干上昇しますので、窓を開けでお使いになることをおす 
すめします。 

•内部乾燥運輯中は、ルーパーを水平方向に開きます。 

* すでに黄ちしたカビや雑菌を除去するはたらきや、殺菌効果はありません。 



•勵田 a 

暖房、么百再熱 

N . /で居 P 崇湿涼除湿 

■内部乾燥運輯かに U Q Q 〇を押すと、内部乾燥運転をか止し、それぞれの運陆を開始します。 


内部乾燥運転について 




を巧す。 



使いかた 
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タイマーをほう 从タイマ-•切タイマ-) 


入タイマー . t ツトした時間になると運転を開始します。 

切タイマー . じツトした時間になると運転を停止します。 



CORONA 


暖房 



い 

か 

た 



午後 


圓<四 I t-tjtj 



反風量〕 I 風量 a | 〔風向〕 
〔暖速 I Itz - ブ〕1/のコル I 




入タイマ_ 


① U タイ 7-1 を巧す。 



リモコン液晶表示部の現を時刻び消え、タイマー 
時刻と因び点滅します。 


+ 

③時亥リ でタイマーじットしたい時刻を含わせる。 


• 「+」側を押すと時刻び進み、 r — J 側を押すと時刻び戻りま 
す。 （10 分単位で它ットでさます） 

•ボタンを巧し続けると早く時刻び変わります。 


⑤ I 入タィト I を巧す。(入タイマー它ツト完了） 

• リモコン液晶表示部のタイ7—時刻と広)び'点灯 
します。 

タイ7 — 〇 [緑]点な 


① I のタイマ-1を巧す。 


の 


午前 

nnn 

i-uu 


のタイマー 


•リモコン液晶表示部の現を時刻び消え、タイマー —7^ 一-しな} 
時刻と四び点滅します。 じが_譜欺 


②時刻でタイマー它ットしたい時刻を合わせる。 


• r + j 側を巧すと時刻び進み、「一 1 側を巧すと時刻び戻りま 
す。 （10 分単位で它ツトできます） 

•ボタンを巧し続けると早く時刻び変わります。 


③ I 败ィト I を押す。(切タイマーじツト完了） 

• リモコン液晶表示部のタイ7-時刻とび点灯-^ 

し!も -0 [就 就了 


-ちのタイマーをじツトしでから、化方のタイマーをじツトする。 


入タイ 7- 

+ 

な!タイ7— 

組みさねせで 
使ラ 


* 入-のタイマーの両方を tz ットしたい場合は、現巧時刻に巧しで 
草い方から動たします。 

•リモコン液晶表示部のタイマー時刻ち早くチ約時刻になるちの時 
刻を表示します。 

<例> 現在時刻び午を9:00のとさに切タイマー（午を 11:00) と 
入タイマー（午前 7:00) を t ットした場合 


I 


1 

午後 

因< 四 1 * t：oo 


午前 

m n-nn 

lA ) 1.し, u 


タイマーじット 
を解除する 


厂肥肖1 を巧す。 

•入タイ 7- ■ 切タイ7— をまで解除します。 
タイマー〇消口 


它ットした時刻 
を変更する 


入タイマ—. 胡タイマーの①〜③の它ットま順をやり直す。 

※かソトした時刻を変更しでいるときじ 〔取;肖 I を押すと、 
変更しでいるタイマーを辟除します。 


•珠 MMEJ 

■現を時刻び正しく合っていないと、正しいタイマー它ットびできません。現を時刻を合わせでからタイマー它ットをおこ 
なっでください。（[:^6ぺージ） 

■タイマー它ット中は現巧時刻は表示されません。 

■タイマー它ットは1回のみ有効ですので、その都度它ットしでください。 

■タイマー運転を一度它ットすると、巧回它ット時からは、前回と同じタイマー時刻を点滅表示します。 

■タイマーは、現を時刻から24時間]^巧で設定できます。 

■おやすみタイマー它ット中に入タイマー-のタイマーを它ットすると、おやすみタイマーは辑除されます。 

■運転中に入タイマーを它ットすると、運転を停止します。 

■停止中じのタイマーを它ットすると、運転を開始します。 
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タイマーをほう （ぉゃずみタィマ-) 

おやすみタイマー… ボタン1つで、1 • 2 • 3 • 5 - 7時間後に運転を自動停止することびできます。 

就寝前に運転したいときや、お出かけ前ののり忘れ防止としでお使いくださし、。 


CORONA 


暖房 


自動 



ち房暖房 

〇〇 

:、 A サ1 ^ 


おやすみ 


震靈 

〇 

涼除漏 



，風量 I 面量 ii 1 I 風向 


暖速）〔トブ I のっん I 

ータイマー設:定一 S 


I 入タィト 


區タイ 7-1 


時刻 


色部乾燥 I 


[取;讀 


AR -02 時計リむット試運拉 




おやすみ 

※しゾボタンは霊巧機能なきです 
ので、お部屋の明かりを消した 
をでちしばらく巧ります。 



おやすみタイマー它ット中 
タイマー〇 [緑]点な 


■勵凶5^ 


おやすみ 


おやすみ 
タイ 7- 


おやすみ 


〇を押しで、おやすみタイ7— 時間（運転停止までの残時 
間）を選ぶ。 

•ボタンを巧すたびに、巧のよラに変更します。 


リイ►が►が 


パト;►がイ 

(取消) 


1 


※ボタンをはなしでから1秒をに送信しますので、1秒しツ巧 
に再度ボタンを押しで時間を変更しでください。 

* リモコン液晶表示部の現巧時刻び消え、おやすみタイ7— 時 
間と@を表示します。 

タイマー〇 [攝]点な 

* 設定したおやすみタイマー時間か'経過すると、運転を停止し 
ます。 

タイマー 〇 消灯 


おやすみタイマーを解除するときは… 


〔取;肖 I を押す。 


iL ^ を巧すと、おやすみタイマーのみ解除しで、エアコン 
の運転は継続します。 

I リモコン液晶表示部のおやすみタイマー時間と0び消え、 
現在時刻を表示します。 


午後 

»广|.广|广1 


タイマー 〇 消灯 


おやずみタイマー時間表示について 


>1」モコン液晶表示部の 「 oyj は、運転停止までの残時間を表示します。 

〈例> おやすみタイマー時間を「ら卜。に亡ットし、2時間経過した場合 
表示になります。 


田 Si 


巧 


〈おやすみタイマーじツト時〉 


〈2時間経過後〉 


■ 〇ボタンの霊化機能は化の照射量によって光る時間び異なります。 だ^み 

■入タイマー-のタイマーとの併苗はできません。入タイマー-技]タイマーび它ットされでいるときに〇を巧すと、 
入 タイマー. のタイマーの它ット巧客を全で辭除し、おやすみタイ7—運転をおこないます。 

■停止中におやすみタイ7— を t ットすると運転を開始します。 


ほいかた 
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お手入れのしかた 




盛化 
言口 


室内 ユニッ トの部の巧淨はお客様自身ではおこなわす、必すお買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご柏談窓□にご相談ください。^ 

誤った洗淨剤の還定•使巧方法で洗浄をおこなラと、樹脂部分び破損したりかちれなどの原因になることがあります。また、洗浄剖 
び電気部品やモータにかかると、が障や発煙*発义の原因じなることびあります。 


迄\ミ主意 


おま入れをするときは、必す運転を厚止し、電源フラヴを巧いでからおこなつでください。 
内部でファンび畐を回転しでいますので、クガの原因になることびあります。 


室内ユニット.リモコン 


• やわらかい巧でからぶきする。 

• ちれびひどいときは、40でな下のめるま湯か水を含ませた 
巧をかたくしぼつでふく。 

が画 ■圓旨ホをかけないでください。 

■ベンジン、シンナー、みがき粉、たわし、化等ぞラ 
きんなどは、変お、変色、傷の原因じなりますので 
使巧しないでください。 

エアフィルター 


心-. 


>オープンパネルの在ち下側 
を手前に開き、"カクッ"と 
音び'する位置（約60’）で 
固定する。 


♦エアフイルターのツマミをつまんでかし持ちあげ、下ちに 
引き出す。 





♦掃除機で吸い取るか、軽くたたいでミ与れを取り除く。 
♦ちれびひどいときは、中性洗剤 
を落かした40でな下のめるま湯 
か水で洗ラ。 

洗ったをはよくすすいで、化気 
を十分ふきとり、曰陰で乾かす。 


エアフイルターを刀イドに沿って差し込み、確実にはめ込む。 



オープンパネル下側の矢印 
部 （3 力所)を押しで、確実 
に才ープンパネルを閉じる。 



姑 ■ Sil 間に-度はおま A れをしてください。 

エアフィルターび目ブまりすると;ち暖房効果び下がる 
ことびあります。 

•エアフィルターを入れずに運転しないでください。 
ほこり等び内部に入り、 SS 障の原因じなります。 


長期間使わないとさ 


♦巧部乾燥運転をしで室巧ユニット内部を乾燥させる。 
( 14ぺージ ） 

•內部乾燥違転終3穫、電源プラグを拖く。 

♦エアフィルターを掃除し、ちとどおりに取り付ける。 
♦ I 」モコンの電池を取り化す。 


使い始めるとき 


♦アース線び断線したり、はすれでいないか確認する。 
(アースび不確実な場含、感電や义災の原因になります。 
アースエ事は、お買い上げの販売店または専門業若に 
ごの頼ください。） 

♦室外ユニットの吸込 □' の出□びふさびれでいないか確認 
する。 

♦電源プラヴを差し込む。 

♦リモコンに電池を入れる。^日ページ） 


オープンパネル 


>オープンパネルの左ち下側をま前に引いで開き、"カクッ"と 
音びする位置（約 60°) よりさらに上ちに軽く持ちあげでは 
すす。 

'つ オープンパネル 



>やわらかい巧でからぶきする。 

(ちれびひどいときはパネルプレートをはずしで水洗いする。 

※下記参照） 


I オープンパネルを水平に持ち、室内ユニット上部左ちにある 
U き溝に才ープンパネルの軸びはまるよラにのせで、お実に 
オープンパネルを閱じる。 


オーブンパネルの軸 


オーブンパネル 



( オープンパネルを水洗いするとさ） 


I オープンパネルを裏返し、パネルプレー 
指で軽くたねませ、污巧から巧し出す。 


U ま溝 

卜の2力巧のつめを 



>化ないするときはパネルプレートを必すはすしでくださし、。 
才ープンパみレとのすき間じ化び入り込むことがあります。 


• 中性洗剤を溶かした40で下のめるま湯か水で洗ラ。洗った 
あとはよくすすいで、水気を十分ふさ取り、曰陰で乾かす。 
♦はすしたパネルプレートち同様にお手入れする。 


♦パネルプレートをオープン 
パネルに取りなける。 

① 才ープンパネル表側より、 
パネルプレート下部の突起 
をオープンパネルのち巧に 
差し込む。 

② パネルプレート上部を押し、 
2力巧のつめをオープンパ 
ネルの角巧へ"パチツ"と 
音びするまで巧し込む。 


a 



下部突起 
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20 cm な上> 


を光巧からの影 
誓を避けるため、 
可能な限り離す 


参動植物に直接風びあたる場所 
♦吸込□や吹出□びふさびれる場所 
参積雪で室外 ユニッ トか‘ふさびれでしま ラ 場所 
♦海岸地区やビルディング上階部など室外 ユニッ トに萬時強風の 
あたる場所 

♦業務用としでの使用および車両、船舶など移動するちの 


じようずな使いかた 


巧面などじワックスを塗巧するとさは、運拓を避ける。 
(エアコン巧部にワックスの成分ろす巧着し、水ちれの原因になり 
まず。ワックス蜜巧後は十が換気しでから運輯しでください。） 


エアフィルターの掃除はこまめに 風向調節をじようずに 


エアフィルターの目ブまりは、ち暖房能力 
を弱め、電気げびムダになります。 

2週間に一度はぜひお掃院をしでくださし、。 
また、エアフィルターを巧け忘れると、エ 
アコン内部びちれ、故障の原因になります。 


タイマーを有効に 


おやすみ時やお出かけのとき、タイマーを有 
効に利用し、必要なときだけ運転するよラ(こ 
しましよラ。電気のムダか’貨けます。 


室温がむらにならないよラに風向を調節し 
でください。温風は下向さじ、冷風は上向 
きに吹き出すよラ[こお使いください。 

また、ち房-再熱陈湿-涼陈湿運転のとき 
にルーバーを長時間下向さにしでいると、 
ルーバーの表面に露び巧き滴下することび 
ありますのでごミ主意くださし、。 

吸込□-吹出□をふさがない 

エアコンの性能げ低下したり、保護装置び 
はたらいで運輯できないことびありまず。 


室内温度は適温に 


ちやしすぎや暖めすぎは健康によくありませ 
ん。また、電気のムダ使いにもなりまず。 

特に身体のご不自由なちや乳幼兒、お子さま、 
お年奇り、ご病気のちなどがご使巧の場含は、 
周囲のちび萬に注意しであげでください。 


窓にはカーテンやブラインドを U 

をの日中は曰化を入れ、夜間はカーテンやブ I 
ラインドで熱のちれを防ぎましよラ。特に養 
は直射曰化を巧ぐと営エネ効栗びあります。 


•可燃性のガスびちれる恐れのある場所 
•ドレン水を円滑にが水できない場戸斤 

•特に暮;ち地では除霜排水び室外ユニットじ氷結しで性能のお下- 
故障などの原因になることがありますのでごミ主意くださし、。 

• ミ由煙や蒸気にさらされる場巧や機械ミ由の多い場所 
• 海岸地区のよラな塩分のをい場所 
• 温泉地のよラな硫化ガスの発ちする場所 

•テレビやラジオび内、テレビのアンテナび 3 ml ^ 内にある場所 
ぶ報知器び吹出□より1.日 m 政のにある場所 


騒 日 I しる c 2 酉己 J 思を 

•強度び十分で、騒音や振動が他へ伝わったり、增大しないよラな場所を 
お選びください。 

•室がユニットの吹出□のおくに障害物を置きますと、騒音増大のちとに 
なることびありまず。 

•室がユニットの吹出□からの温風や騒音び臟家の迷惑にならないよラな 
場所をお遺びください。 

•エアコンをご使巧中異常音びする場含は、お買いあげの販売店にごす目談 
くださし、。 


巧!つておいていただをたいこと 


[ エアコンの運転と性能について 

暖房運乾の特性 


>ち風防止のため、室内熱交換器び暖まつでから温風を吹き出しま 
すので、運転開始潰約5分間は温風が出ません。 

(暖達モードたツト中は早まります。） 

>室内温度び設定温度になると、自動的に能力と風量をおさえた運 
転じなります。 


夕+気温と暖房能力の関係 


>外気の熱を室内に取り込み暖房するため、一般のに外気温び低 
下すると、暖房能力び低下します。 

このエアコンは、インパーターのはたらきにより能力低下を防 
ぎますが、極端に外気温びさがると暖房不足を感じることびあ 
りますので、そのよラなと吉は他の暖房器具との併用をおすず 
めします。 


ニオイカツト制御について 


>冷房の風量「白動」および涼陈湿を選おしで運転を開始したとき 
(こ白動的にニオイカツト制御びはたらきまず。 

運転開始穫、約1分間超欄風で運転し、熱交換器を急速に;ちやす 
制御（ニオイカット制御）でお部屋に流れ出る臭いを軽減します。 


3分間保護について 


除霜運転 


>暖房運輯か、室外熱交換器に霜び巧いた場含、暖房能での回復の 
ため、自動の(こ陈霜運転をおこないます。 

臨霜運転は約2〜10分間かかり、その間の送風(温風)は停止とな 
ります。瞄霜による排水び室外ユニットの下から流れ化まず。 


エアコンの運転条件 


ち 房 

涼陈湿 

列気の温度/約21でむ上43で凹下 
部屋の温度/約21でむ上32で凹下 

部屋の湿度/80%拾下 

80%をこえた状態で 
長時間運転すると室 
内ユニットの表面に 
露び巧き滴下するこ 
とびあります。 

再熱臨湿 

外気の温度/約5て政上38で政下 

部屋の温度/約17で技上30でが下 

暖 房 

列気の温度/2 VC 臥下 
部屋の温度/28でむ下 


この条件)^外の温度で運乾されますと保護装置びはたらいで運転で 
きないことびあります。運輯設定•条件じよつでは、設定が上の風 
量になることがありまず。 


>運転停止後すぐに運転を開始させたり、電源プラグを差し込んだ直禮には、エアコンを保護ずるため、室がユニットは約3お間経過しでか 
ら運輯を開始します。 


据え付け 


. エアコンの据え巧けや移動再設置には、専門の巧術び必要です。 

お買いあばの販売店または専門業畜に依頼しでください。 

おえげけに不備があるとかもれや感電-乂災などの原因になります。 


据え付け場所 

このよ弓な場所への設置はさけてください。また、設置後もときどき確認してください。 X エアコン移設の際は、別途費巧びかかります。 



化要なとまに 
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■ J モコンびほえないとを (応急自動運面） 

リモコンの電池びのれたり、リモコンをなくしたりしたときじ、応急的に運転-停止びできます。 
運転の内容は自動運輯です。 



応急自動運乾をやめるとを… 

再度自動運転スイツチを巧しで厚止させる。 


応急自動運おについて 


運転開始時の状況に応じで、ち房-モニタリンブ送風-暖房のいずれかをエアコンび自動的に還んで運転します。 
室温と列気温び変化すると、自動的に運転モードびのり換わります。 


〈運転モードの選択〉 

運転開始時の室温とが気温により自動的に運転モードを選択しまず。 
例えば… 

•列気温30で、室温28で(ち図の八点)のとき11>;ち房自動運転 
• が気温20で、室温24で(ち図の己点)のとき11> モニタリング送風 

運車5中は室温とが気温により、自動のに運輯モードを切り換えまず。 

※運転中はち図に合わせで運転モードをのり換えるのではなく、 
運転状ミ兄により制御します。 



10で 


18で 


30で 



運転の種類 

設定温度 

風 量 

動作•特徴 

I 胃 S 動運転 j 

2 6で 

白 

動 

• 運転開始時、約1お間超微風で運転します。（ニオイカツト制御） 
•室温び設定温度におブくと、冷やしすぎないよラに設定温度をあげで 
自動運転をおこないます。 

モニタリンヴ送風 


微 

風 

•室温と外寅温び変化しで運転モードび確定するまで続けます。 

^暖房 S 動運起） 

24で 

§ 

動 

•室温か'設定温度におブくと、暖めすぎないよラに設定温度をさげで自 
動運転をおこないます。 


化要なとまに 
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■本体表示部のランブが'点滅している場合は故障です。 




運敵村‘） 

〇 

暖 速 

〇 

タイマ— 

〇 

ノ 


■朋な a 


運転を停止しで電源プラヴを巧いたを、お買いあげの販売店またはコ□ナサービス它ンター 
へご連絡ください。その際、 点滅しでいるランプの種類•色•点滅 回数をお知らせください。 

【点滅回数について】 

〈例> 3回点滅の場合、1秒間に1回の点滅を連続3回し、3砂消のを同じ動たを繰り返し 
ます。 

点滅1点滅2点滅3 


消な 


n 


消な 


3秒 


仪 


1秒 


3砂 


※ランプの点滅速度は1秒間に1回び薑本ですび、タイマーランプのみ1秒間に己回の早い 
点滅をする場合びあります。 

■運転 ( t - ブ)ランプ[緑]が点滅 （1 秒間に1回の連続）しでいる場合は停電表示です。正萬に再運転できれ 
ば故障ではありません。 


故障かな7 


症 状 

原因■処置方を 

故 

障 

で 

は 

あ 

ま 

せ 

ん 

冷房•再熱除湿•涼陈湿運乾開始時、吹出 
□から白い露がの;ち気び出る場含がある 

•お部屋の空気が急にちやされで白く見えることがありまず。 

部屋び臭ラ 

♦壁やじゆラたん、家具、巧類などにしみ込んでいる臭いび化でくるためです。 

"シューシュ ー" "ピシピシ"などの音び 
する 

参シューシューと水の流れるよラな音は管の中を流れる;ち媒の音です。 

♦ピシピシ音は、温度の変化により部品び伸び縮みするときの音です。 

運輯開始時および運転停止時にルーバー 
から"ク、ソクッ""カタカタ"音が発ちする 

参ルーパーの位置巧めをする際、発ちすることびあります。 

室外ユニットから白い露状の湯気び出る 

♦自動的に室外ユニットの送風機び停止し、除霜運転をおこなっています。 

室内ユこットから"ポコボコ"といラ音 
び発をしたり、水ちれびおきる 

♦高気密住宅で強力な換気扇などを使用した場さや、昌層住宅など高所に据えイ寸 
けた場合、ドレン水びスムーズに流れないために発ちすることびあります。 
お買いあけの販売店または、おおくのコ□ナお客様ご相談窓□じご相談くださし、。 

再熱陈湿運転時 "カ チ、ソ" という音がする 

参ち媒制御巧び動たする音です。 

エアコン背面(こ露び巧く 

♦このエアコンは背面に巧いた露をドレンパンに集めでが水する構造になっでい 
ますので、結露しでも異常ではありません。 

ち 

ラ 

度 

お 

調 

ベ 

< 

だ 

さ 

い 

運転しない 

•停電ではありませんか。 

• リモコンの電池びのれでいませんか。 

参電源ヒューズやブレーカーびのれでいませんか。 

•電源プラヴびはすれでいませんか。 

よく;ちえない 
よく暖まらない 

参室外ユニットの吸込□や吹出□をふさいでいませんか。 

•エアフィルターにほこりやコミびつまっでいませんか。 

•室外ユニットに常時強風びあたっでいませんか。 

参ドアや窓び開いでいませんか。 

参設定風量び弱くなっでいませんか。 

•亡ーブ運転中ではありませんか。 

•ルーパーび適正な位置になっでいますか。 

•設定温度び適正になっでいますか。 

厚電のとき 

運拉かに停電したとさ 

♦すべでの運転を停止します。通電び再開すると、き巧ユニットの運転化-ブ)ラ 
ンプび点滅しでお知らせします。再度運輯操巧をしでください。 

タイ 7- t ットかに停電したとさ 

参すベでの運乾を停止し、タイマー t ットは取り消しとなります。通電び再開す 
ると、室内ユニットの運転(它-スランプび点滅しでお知らせします。适電再開 
を、再度設定しで<ださい。 

運転中誤作動 
したとぎ 

巧一、 力=ナリ • カー無線など 
によ0誤た動したとさ 

•コン t ントから電源プラグを扳き、もラー度差し込みなおしでから、再度運転 
操作をしでください。 


( エアコンびちえない、暖まらない場合は、ち煩のちれび原因のひとつとしで考えられますので、お質いあげの販売店に^ 

A 壁とヒご相談ください。 

5 ■=■ エア〕ンじ使用されでいるちおはまきです。ち燥は通常もれることはありませんび、ち一、ちおびき内にもれ、ファン 
V . ヒーター、ストーブ、コン□などの乂気に触れると有害なち巧物び発ちする原因になります。 J 
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仕様 


型 式 

室内ユニット 
CSH - W 221 1 

室がユニット 
COH - W 221 1 

室内ユニット 
CSH - W 251 1 

室外ユニット 
COH - W 251 1 

室内ユニット 

CSH - W 281 1 

室外ユニット 

COH - W 281 1 

室内ユニット 
CSH - W 40112 

室がユニット 
COH - W 40112 

種 類 

ち房-ヒートポンプ暖房兼用おお離お 

電 源 

単す目10 0 V ⑩ 

對目10 0 V ⑩ 

単相200 V © 

'公 

/で 

房 

能 力化 W ) 

2.2(0. 8〜 3.1) 

2.5(0.8-3.3) 

2.8(0. 7〜 3.5) 

4.0 の.7〜 4.3) 

消賣電で （ W ) 

4己 0(1 65〜 840) 

500(16己~890) 

63巳 （1 日日〜 990) 

1 190(1 己日〜 1330) 

エネルギー 消費効率 （ COP ) 

4.89 

己.00 

4.41 

3.36 

運輯電流 （ A ) 

5.1 1 

5.56 

6.68 

6.61 

運転 音 W 巨） 

46 

45 

46 

46 

48 

46 

48 

49 

面積の 
目安 
( m 2) 

鉄筋アパート 
南向ぎ洋室 

15 

17 

19 

28 

木 造 

南 向さ和室 

10 

11 

13 

18 

暖 

房 

標華能で （ kW ) 

5 のぶ〜 5.0) 

2.8(0.8-5.9) 

3.0(0.7-7.2) 

5.0(0.7-7.7) 

標準消費電で （ W ) 

460(160 〜 1425) 

已1己 (160 〜147 0) 

565(150 〜 1955) 

1275(1 50 〜 2250) 

エネルギー 消費効率 （ COP ) 

日.43 

己.44 

己.31 

3.92 

運輯電流 （ A ) 

5.23 

5.72 

5.95 

7.08 

運輯音（服） 

47 

44 

47 

45 

48 

46 

48 

49 

面積の 
目安 
( m 2) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

11 

13 

14 

23 

木 造 

南向ぎ和室 

9 

10 

11 

18 

通を エネルギー 消費効率 （ APF ) 

5.8 

巳. 8 

己. 8 

5.0 

区 分 爸 

A 

A 

A 

C 

質 量 （ kg ) 

9.5 

31.0 

9.5 

34.0 

10.0 

3己.0 

10.0 

34.5 

外お寸法眉さ X 幅 X 奥な) ( mm ) 

290 X 795 X 247 

533 X 780 X 278 

290 X 795 X 247 

533 X 780 X 278 

290 X 795 X 247 

533 X 780 X 278 

290 X 795 X 247 

533 X 780 X 278 

イ寸属 品 

リモコン•乾電池(単4お2個）•抗ウイルス•臨菌•脱臭1日年交換不要フィルター （2 枚）-ドレンニップル•その他 


•このな様値は J に規格し nSC 9612) にちとづいで表示しであります。 

•エネルギー消費効率 ( COP ) の数値は、冷房運輯または暖房運転のときの消費電力1 kW あたりのち房-暖房能力 ( kW ) を表示したちのです。 
•通年エネルギー消費効率 ( APF ) の数値は、1年間を通しである一定の条件の下にエアコンを運輯したときの消費電力1 kW あたりの;ち房•暖 
房能力 ( kW ) を表したちのです。 

•区分香とは、家庭巧品品質表示まにちとづく表示です。 

•この製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 

•長期間お使いにならないときは、電源プラヴをコンじントから拖いでください。リモコンで運転を「停止 J しでいでち約 0.7 W の電でを消費 
します。（暖速モードじ、ソト中は最大約 46 W の電力を消費します。） 
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環境条件 

電源電圧 

定格表 W 電圧(こよる 

周波数 

定格表示周肢数じよる 

冷房室内温度 

の。こ (乾球温度） 

冷房室内湿度 

47% (湿球温度19で） 

冷房室外温度 

3己で（乾球温度） 

冷房室外湿度 

40% (湿球温度24で） 

暖房室巧温度 

20で（乾球温度） 

暖房室内湿度 

59% (湿球温度1己で） 

暖房室外温度 

7"C (乾球温度） 

暖房室外湿度 

87% (湿球温度6で） 

設置条件 

磯器の据巧説明書による標準設置 

負荷条件 

住ち 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

機器能でに見含った広さの部屋（置数） 

想定時間 

1年あたりの使巧曰数 

東京モデル 

冷房6月2日から9目21日までの112日間 
暖房10月28曰から4月14曰までの169曰間 

1曰あたりの使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使巧時間 

冷房1,00別寺間/年 
暖房1,183時間/年 


■設計上の標準使巧期間とは、運転時間や 
温湿度など、左記の標準のな使用条件(こ 
薑ブく経年劣化に対しで、製造した年か 
ら安を上ま障なく使用することができる 
標準的な期間です。 


g 勵 Bia 

■設計上の標華使用期間は、無償保証期間と 
は異なります。また、一般的な故障を保証 
するものでちありません。 

■設置げ況や環境、使巧頻度び左記の条件と 
異なる揚含、または、本来の使巧目的切外 
でご使巧された場含は、設計上の標準使巧 
期間よ0短い期間で経年劣化(こよる発乂 • 
けびなどの事故に至るおそれびあります。 


修理-保証 

修理ヴービスについて 


>ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造巧切棲10年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。くわしくは 
お買いあげの販売店またはおおくのコ□ナお客様ごホ目談窓□にごす目談ください。 

>保証期間経過後の修理についでは、販売店にごす目談ください。修理じよって機能か‘維 
持でさる場台は、お客様のご要望じより有料修理いたします。 


修理を依頼されるとさは 


異常びあるときは、運転を停止しで電源ブラクを抜いたのち、お買いあげの販売店また 
はコ□ナサービスじンターじご連絡くださし、。 

ご連絡の隙には、つぎの5点をはっきりとご連絡くださし、。 

♦型す(品塞） ♦ご住所-ご巧谷-お電話番号 

(本体銘板([^3 ■ 4ページ)または保証書をごらんくださしリ•訪問ご需望曰 
♦お買いあげ曰(保証書をごらんください） 

♦故障巧客演示部のランプび点減しでしぶと劃ま、その内客を確認しでください )（ が20ぺージ) 


保証書について 


このコ□ナルームエアコンには「保証書」が巧いでいます。 

•保証書はお買いあげの販売店でお磨しいたしますので、必すお受け取りください。 

巧一故障した場含には、保証書記載内容によ0、保証期間内は無料修理いたします 
ので、保証書記載巧客をご確認のラえ大切に保管しでくださし、。 

♦保証書にお買いあげ曰、販売店各など所定事頂の記入がないと有効とはなりません。 

ちし記入び’ないときは、すぐにお買いあげの販売店にお巧し出ください。 

•このコ□ナルームエアコンの保証期間はお買いあげいただいた曰から*!を（ただし、 
冷却装置の保証期間は己年）でず。保証書の記載内客によりお買いあげの販売店び修 
理いたしまず。その他詳細は保証書をごらんください。 


■エアコン 取りはずし-廃棄時にごま意願います。 


园 


家庭用エアコンじは最大で C02 (湿暖化方ス） 
3,600 kg じ相当するフ□ン類ろ巧な入されてし、 
ます。地報盘職ヒ防止のため、移設•體■麵 
等じあたつてはフ□ン類の回のが必要です。 


【冷媒の見える化表示について】 

この表示は、家庭巧エアコンに温暖化ガス(フ□ン類） 
び封入されでいることを、ご認識いただくための表示 
です。ルームエアコン取りはすしの隙は、フ□ン類の 
回収び/必要でず。〈廃棄時には家電リサイクルまの制 
度に薑ブき適正な引き渡しをしでいただければ、確実 
にフ□ン類の適正処理びなされます〉 


2001を4呂施行の家電リサイクル法では、お客様 
がご使巧済みのルームエアコンを廃棄される場含 
は、収集-運搬料金と再商品化など料金をおま扯 
し、いただき 、対象品を販売店や巿虹巧に適正に引 
き渡すことび求められでいます。 


恆 js 斷む割 i ご欄凯 -K 表をごろんください。 


長期使用製品まを表示お)度に 

昼づく本体表示について 


本体への表示内容 


経年莫化により危害の発ちび高まるおそれびあることをミ主意喚起するために電気雨品安をまで義務付けられたしツ下の表示 
を本体の銘板巧傍におこなつでいます。 

【製造年】 （本体の銘板の中に西暦4柄で表示してありまず） 


A 


【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年努化 
による発火-けがなどの事故に至るおそれびあります。 


設計上の標準使用期間とは 


【標準使用ま件】 ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧期間を設定するための標準使届条件による (JISC 9921-3) 
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〔お客様ご相談窓□一覧表 I 


修理サービスや製品についでのごす目談は機種咨をご確認の上、 
お買いあげの販売店または下記のご相談窓□にご依頼ください。 

ご転居やご贈爸品などでお困りの揚合は、下記のおおくの窓□にご相談く 
ださい。 

爸称、巧を地、電話塞号は、変更ずる場含がありますのでご3承ください。 


参アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ 


コ□ナサービスセンター 
^ 0120 - 919-302 

(修理受付専巧ダイヤル） 

FAX 01 20-919-322 


携帯電話 ’ PHS 等からは 
最寄の サービスセンター 
へ直接おかけ < ださい。 


北海道地区 

ホし 幌る店 

札幌サービス t ンター 
函館 営業戸斤 
祖川営業巧 
帯広営業巧 
卽1 路営業巧 
北見営業所 

辛し幌巧白石区平和通 16T 目南 1-1 9 
札幌巧白6区米里3を2 了目 6-25 
函罷巿西ち梗の2 1-2 
化川市栗化川南1条 2T 目 2-5 
帯広巧西18条北1了目 17-1 
卸1路市花園の 4-1 7 
化見巧美ちの 9-1-30 

干003 -0028 
干003 -0873 
干041 -0824 
干 078-8261 
干080 -0048 
〒〇 85- 0038 
マ090 -0064 

T 巨 L(011)8 目 4—04 么 Oa ザ表） 
TEL(01 1ミ 879-2121( げ表^ 
TEL(01 38)48-6070( 巧表う 
TEL(01 66)37-2330 (代表） 
TEUOl 55姑一7518(げ表） 
TEL(01 54)24-41 91(代表） 
下£1_(0157た6-2103(巧表） 

FAX(011)863-3154 
FAX(01 1)871-2400 
FAX ミ01 38)48-6080 
FAX(01 66)37-2338 
FAX か 155)35-7510 
FAX(0154)24-0451 
FAX(01 57)26-2107 

東北地区 

青 巧る 店 
青巧サービスじンター 
が 田 営業 戸巧 
秋坦サービスむンター 
ノ、 戸 営業 巧 
ノ、戸サービスじンター 
化前 営業所 
化前サービスたンター 
盛 岡 営業所 
盛岡サービスむンター 
が巧 営業 巧 

胃巧市ろ館1了目 12-38 
青巧巿ろ館1了目 12-38 
秋田巿泉中央4 了目 4-1 8 
秋坦巿パ姐川=千刈1 09-1 

A 戸巿売巿4 了目 4-7 
八戸巿売巿 4T 目 4-7 
化前巿坦園 1-2-1 
化前市田園 1-2-1 
盛岡巿巧 2-1-42 
盛岡巿巧 2-1- 42 

奥州巿水;只区水;只工業回 i 也4 了呂79 

干030 -0946 
干030 -0946 
干010 -0917 

干010 -0802 

干031 -0073 
〒〇 31-0073 
干036 -8086 
千 036-8086 
干020 -0823 
干020 -0823 
〒〇 23-0002 

TEL(01 7)742-8255( げ表） 
TEL(Cn 7)743-297 1 ( げ表） 
TEL(0 1 8)864-567 U け表） 
TEUOl 8)864-52 19(け表） 
TEL(0178)24 —己289(げ表） 
TEL(01 78)47-6609( 巧表） 
TEL(0172)28-39 10(げ表） 
TEL(Cn 72)26-4770( げ表） 
TELCOI 9)622-4791( げ表） 
TEUOl 9)604-0281( げ表） 
TEUOT 97)22-41 55(げ表） 

FAX(01 7)742-8275 
FAX(01 7)743-1118 
FAX(01 8)864-8468 
FAX(01 8)864-5760 
FAX(01 78)4 己一4290 
FAX(01 78)71-1344 
FAX(01 72)28-0191 
FAX(01 72)29-1133 
FAX(01 9)622-5244 
FAX(01 9)604-0283 
FAX(01 97)22-4452 


仙 台る 店 

仙台サービスたンター 
郡 山 営業 巧 
山 お 営業 巧 
汪巧 営業所 

仙台巿客城野区 B ノ出の1 -7-32 
仙台巿富が野区日ノ出町 1-7-31 
g 区山巿重田 1-51-9 
山お巧東實坦 3-6-28 
酒田巿錦 671-183-1 

干 983-0035 
干 983-0035 
〒963-8033 
干990 -2423 
干 998-0103 

TEL(022)235-3181 (け表） 
TEL(022)783-T791( げ表） 
TEL(024)938 — 2240(げ表） 
TEL(023)642-3255 (け表） 
TEL(0234)31 -0571(げ表） 

FAX(022)236-8810 
FAX(022)783-1792 
FAX(024)938—3021 
FAX(023)642-3254 
FAX(0234)31-0581 

関東地区 

首都圏ま店 
首都圏サービスじンター 
東を 営業戸斤 
な川 営業 巧 
千葉営業戸斤 
横ち営業巧 
甲府営業巧 
北 関東安店 
さいたま営業巧 
高崎営業巧 
字都宮営業所 
太田営業戸斤 
化戸営業 巧 
つく ば営業巧 

ま京都化区豊島 8-4-8 
乗を都化区豊島 8-4-8 
東京都化怪豊島 8-4-8 
立り1巿高松の 1-22-3 
松戸巿高塚新田 95-5 
横お巿戸塚区原宿 4T 目 7-1 3 
山梨県 cp 巨摩郵昭和の西菜2491 -2 
さいたま巿化区客原 KM-674-2 
さいたま市化区富原の 1-674- 2 
昌崎巿問屋の西 1-3-22 
宇都着巿梁源の2313 
太田巿富林東の2375 
か戸巿笠原の 653-2 
つくば巿谷田部目 788-19 

干1 14-0003 
干1 14-0003 
干1 14-0003 
干 190- 0011 
干 270-2222 
干 245- 0063 
干 409-3866 
干 331-0812 
〒331-0812 
干 370-0007 
千 321-0933 
干 373-0825 
干 310- 0852 
マ 305-0861 

TE し (03)3927— 11已1。で表） 
TEL(03)3911-1 131(巧表） 
TEL(03)3927-1 152(げ表） 
TEL か 42)51 9-5271( げ表^ 
TEL(047)31 2-8330 (代表） 
TEL(045)852-4008( げ表） 
TEL(055)268-1 567(巧表） 
TEL(048)651-1 722(げ苗 
TEL(048)651-1 231 ( 巧表う 
TEL(027)361-4806( げ表） 
TEL(028)632-5105( げ苗 
TEL 0276)38— 6571 ( げ表ミ 
TEL か 29)241-2 172(げ表^ 
TEL(029)839-5325( 巧表ミ 

FAX(03)3927—1160 
FAX わ 3 う 3927 -り 30 
FAX り 3)3927-1160 
FAX か 42)528-2382 
FAX わ 47)31 2-8338 
FAX{045)852-5540 
FAX(055)268-1569 
FAX り 48)651-6370 
FAX か。 8)651-6370 
FAX(027)361-9139 
FAX(028)632-5205 
FAX(0276)38-5508 
FAX(029)241 -4268 
FAX(029)836-1913 

信越- 
北陸地区 

亲斤 漏る 店 

兰条サービス t ンター 
ま斤寫東営業所 
長野営業所 
松本営業戸斤 

兰条巧巧浏 3-2-1 5 
兰を市曲浏 3-2- 15 
新爲巿東区な南 1-6-41 
長野巧大豆島5312 
化本巿を質大ス保原7852 

〒955-0864 
干 955-0864 
干 950-08 己5 
干 381-0022 
干 399-0033 

TEL(0256)32-2126 (代表） 
TEL か256如一2129(げ表^ 

T 巨 L(025)286 —9131(代表ミ 
TEL(026)221-51 11(げ表5 
TEL(0263)2 目一0051 ( げ表） 

FAX(0256)35-8519 
FAX(0256)32-2137 
FAX わ巧) 286-3313 
FAX(026)221-0039 
FAX(0263)25-9961 

を 巧る 店 

を巧サービスじンター 
富 山 営業所 
福# 営業所 

をミ只巿新西新田 J1-1-2 己 
をお巿駅西新の 1-1-25 
富山巿苗中町 2-3-1 已 
福な巿和坦東 1-607 

干920 -0027 
〒920-0027 
干 930-0985 
干 918-8237 

TEL(076)260-0567( 巧表） 
TEL(076)260-0038 (代表） 
TEL(076 ミ 444-0567( げ表^ 
TEL わ 776)23-0567 (代表） 

FAX(076)260-0775 
FAX(076)260-0738 
FAX(076)444-0611 
FAX(0776)23-0580 

東海地区 

名ち屋る巧 

S ち屋サービスじンター 
詩岡営業所 
岐阜営業所 
津 営業所 

沼ま営業巧 

名ち屋市熱田区が田町 16-1 1 
咨ち屋巿熱田区が田町 16- 11 
静岡巿駿巧区高松 2-15-30 
岐草市-条南 2-7-8 
津市高茶屋 3-29-38 
沼ま市西巧路 888-1 

干45目-0004 
干 456-0004 
干 422-8034 
干500 -8358 
干 514-0819 
干410 -0303 

TEL(052)746-6600( 巧表） 
TEL(052)746-6603( げ表） 
TE し (054)238-0005( 巧表） 
TEL(058)268-7555( げ表） 
TEL(059)234-8471 (代表） 
TEL(055)968-621 0(げ表） 

FAX(052)884-6551 

FAX(052)884-6554 

FAX(054)238-0006 

FAX(058)268-7550 

FAX(059)234-8472 

FAX(055)968-6212 

近畿- 
四国地区 

大阪 支店 

大阪サービスじンター 
高松営業所 
を都営業所 
巧戸営業巧 
彦很 営業巧 
福知山営業戸斤 

の旧巧南を田 1-8-47 

の田巧南舍田 1-8- 47 

昌松巿ろ里の 1-8-5 

京都巧伏見区竹苗段ノ川原の 70-1 

ネ申戸巿西区枝吉 5-1 32 

彦根巧正法寺の南出78 

福知山巿馬;'可東の68 

干 564-0044 
千 564-0044 
干 760-0078 
干 612- 8414 
干 651-2133 
干 522-0024 

干 620-0061 

TEL(06)6380-21 11(代表） 
TEL(06)638 目一5670(代表） 
TEL(087)835 -1711(げ表^ 
TEL(075 ろ 643-2002( げ表^ 
TEL(078)922-2431 (代表） 
TEL(0749)24-6239( 巧表） 
TEL(0773)22-0827 (代表） 

FAX(06)6386-7262 
FAX(06)6386-5588 
FAX(087)835_0160 
FAX(075)643-0870 
FAX か 78)922-2438 
FAX か 749)26-2116 
FAX(0773)23-7592 

中国地区 

広 島 支店 

広島サービスたンター 
晒山営業巧 
米导 営業巧 
徳山営業戸斤 

広島巿安佐南区巧園 3-27-20 
広島市安佐南区巧園 3-27-20 
陋山巿化区辰己 35-1 03 
米寺巧目ス美の 235-1 
固南巧;恵山さーノ巧手5日3 1-4 

干 731-0138 
干 731-0138 
干700 -0976 
干 683-0035 
干 745-0882 

TEL(082)871-3310 (代表） 
TEL(082)871 -331 5(げ表） 

T 巨 L(086)243-7751 (代表） 
TEL(0859)33— 81日7(げ表） 
TEL(0834 う 22-5567( 巧表う 

FAX(082)871-3306 
FAX(082)871-0272 
FAX(086)243-7191 
FAX(08 己 9)23-0709 
FAX(0834)22-5589 

九州地区 

福 岡 ま 店 

福岡サービスじンター 
北九州営業巧 
鹿巧島営業所 
熊本営業巧 
長 崎営業巧 
宮崎営業戸斤 
大み営業所 

福岡巧博多区東比恵 2-2-40 

福岡巿傳多区東比惠 2-2-40 

か九州巿小這が区愛若 2-6-4 

鹿巧島巿坦上 7-16-5 

熊本巧尾ノ上 1-11-12 

長崎県西彼巧掛時まの左底測浜田 74-1 

富崎巿磊島 3-5 9- 2 

大分巿兰佐 1-19-7 

干 812-0007 
干 812- 0007 
干 803-0828 
干 890-0034 
干 862-091 3 
干 851-2106 
干 880-0032 
干870 -0108 

TEL(092)474-5771 (代表） 
TEL か 92)474-6001( げ苗 
TEL(093)592-861 1(代表ミ 
TEL(099)281-1321 (げ表） 
TEL(096)367-7361( 巧表） 
TEL(095)882-7710( げ表） 
TEL(0985)29-1 680(巧表う 
TEL(097)523-5161 (代表） 

FAX(092)474-5775 
FAX か 92)474-6414 
FAX(093)592-8666 
FAX{099)281-1252 
FAX(096)369-6323 
FAX(09 己） 882-7767 
FAX(0985)25-0685 
FAX(097)523-5162 

沖縄地区 

ミ中 

縄営業 

戸斤 

宜野遲巿宇地あ738 
シーサイド.パーク102 

干 901-2227 

TEL(098)897-5677( 巧表） 

FAX(09S)897-5679 


07129002 


本社-工場 
柏崎工場 
長岡工場 


兰条市東が保 7-7 
柏崎巿宝の2-已8 
長岡巿下を町富ノ浦1069 


T955-8510 TEL(02 己 6)32 — 2111(大イザ表） 
T945-0817 T 巨 L (日2己 7)23 — 己17己りザ表） 
〒940-1146 TEL(02 己 8)22-2121( げ表） 


点検整備のおずずめ _ 

•エアコンを数シーズンご使巧になりますと内部びミちれ、性能がお下することがあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のおミ入れと 
は別に点検整備をおすすめします。 

•エアコン巧部のクリーこングは、お買いあげの販売店へごす目談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる可能性びあります。 
•点検整備は、お買いあげの販売店またはお近くのコ□ナお富様ごす目談窓□にご相談ください。 


愛情点検 

長年ご使用のエアコンの点検を！ •ェァコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り;き10年です。 

の 

このよラな 
症状は 
ありませんか 

■ 電源コードやプラグが異常に熱い ■ こげくさい臭いがする 

■ 室内ユニットか b 水をれがする ■ 運転音が異常に高くなる 

■ 電源プラグやコンセントが変色している 
■ ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる 
■ 架台や吊り下げなど取付部品が腐食、ゆるんでいる 
■ 本体のスイッチや1」モコンの操作が不確実 1 

■ その他の異常や故障がある 1 

) 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、運転 
を停止し、コンセントから電源 
プラグを抜いてください。 

点検-修理について詳しいこと 
はお買いあげの販売店にご相 
談ください。 
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